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ACTA DE ACCIONES Y COORDINACIONES PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DEL LLENADO DE 
LA HERRAMIENTA DE AUTODIAGNOSTICO Y ELABORACION DEL INFORME DE DIAGNOSTICO DE 

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO. 

ACTA N° 003- 2016- CCI/MDI 

En ,as 'nstalaciones de la Municipalidad Distrital de Laredo; siendo las 15: 00 horas del dia viernes 
20 de Mayo del 2016; se reunieron los miembros integrantes del Comite Control Interno Designado 
mediante Resolucion de Alcaldia N° 225-2016-MDL/A: 

• Lie. Geoliana Valentina Guzman Rivera : Presidenta 

• CPC Dionicio Alvarado Perez : Miembro 

• Abog. Olber Alexis Vilca Polo ; Miembro 

• Lie. Julio Valera Anticona : Miembro 

• Ing. Wilfredo Ivan Sanchez Bautista : Miembro 




AGENGA 

Informe del cumplimiento de la actividad N° 01: condiciones favorables para la implementacion 
del Sistema de Control Interno. 

2.- Coordination para el cumplimiento del llenado de la herramienta y eiaboracion del informe del 
diagnostico. 

ORDEN DEL DIA. 

Informe del cumplimiento de la Actividad 1: Condiciones favorables para la implementacion del 
Sistema de Control Interno. 

La presidenta del Comite de Control Interno expresa el saludo a los asistente dando a conocer 
Sobre el cumplimiento de la actividad N° 01 de la meta 28 Implementacion del Sistema de control 

Interno , para la cual se han realizado cuatro pasos que implican su cumplimiento de acuerdo a su 
•^prmativa: 
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Paso N° 1 : Suscripcidn del Acta N“ 001 - Acta de compromiso para la implementacion del 
Sistema de control Interno de la Municipalidad Distrital de Laredo de fecha 28 de marzo del 
2016 donde se conto con la presencia del sehor alcalde Dr. Javier Rodriguez Vasquez 
Paso N° 2: Conformation del Comite de Control Interno de la MDL; la cual fue designado 
mediante Resolucion de Alcaldia N° 225-2016-MDL/A 

Paso N 3: Instalacion del Comite de Control Interno y suscripcion del Acta correspondiente 
con fecha 04 de abril del 2016. 

Paso N° 4 : Remision de la documentation resultados de los pasos ejecutados por el Comite 
de Control interno , remitido segun oficio N° 148-2016-A/MDL, de fecha 28 de abril del 
2016 
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Coordinacion para el cumplimiento del llenado de la herramienta y elaboracion del informe 
del diagnostico 

Para el desarrollo de la actividad elaboracion del diagnostico del Control Interne en el proceso 
de Contratacion Publica aplicando la herramienta del autodiagnostico y la actividad 3 plan de 
trabajo; sera desarrollado por la unidad de Logistica de la MDL, como oficina responsable de las 
contrataciones de la Municipalidad Distrital de Laredo, para la cual coordina para conformar un 

equipo de trabajo con el personal del area para elaborar dichos documentos 

ACUERDOS: 

1. Se acordo por unanimidad del comite, encargar a la Unidad de Logistica de la MDL- como 
responsable de las contrataciones de la entidad, la responsabilidad de la elaboracion del 
informe y el Diagnostico de Control Interne en el proceso de contratacion Publica, con el 
apoyo de su personal a cargo para la cual formara su equipo de trabajo. 

2. Se acordo por unanimidad encargar a la unidad de Logistica como responsable de las 
contrataciones publicas elaborar el informe y plan de trabajo; conjuntamente con el apoyo 
de su equipo de trabajo. 

3. Se ac^dbj^rimanimidad que a partir de la fecha se da inicio a la elaboracion del 
diagnostico del^mtfoUnterno y su informe teniendo un plazo de ejecucion de 45 dias 
calendanos; culminado el plazo deberia ser remitido a la Contraloria General de la Republica 
via correo electronic. Teniendo en cuenta que en nuestra entidad no se cuenta con oficina 
de Organo de Control Interno. 


S^nd o las 17 horas del mismo dia; 
Si6rt' :i? &fiscribiendo la presente Ac 
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no teniendo otro punto que tratar se dio por finalizada la 
.en serial de Conformidad. 


rliana Valentina Guzman Rivera 
Presidenta 
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30 Perez 


fMrembro del CCI 



Anticona 


inlfredalvan Sanchez Bautista 
Miembro del CCI 




